‘HIRAI SIAM GAN HAIDA 


notariusz 


urodz. dnia 17 pazdziernika 1681 roku, zmarł dnia 20 sierpnia 1941 roku. 
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odprawione zostanie w środę dnia 17 września 1941 r. o godzinie 9 rano 
w kościele OO. Kapucynów 


O czym zawiadamiają w głębokim smutku pogrązeni: 


zona, córka, syn i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA* 
JANA WOLNEGO 
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